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SEUNG YONG 
MODEL| SS-880 SCALE, 1=1 
BUYER MATL| FR-4 
NAME | FRONT PCB [SIZE |166x67.5x1.6t 
DRAWN |CHECKED | APPROVED PART NO 
ry JPFXX0187B 


